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Liga Obrony Powietrznej Państwa. 


Warszawa, 9. X. 29. r. 

Do Szanownej Redakcji „Sportowca“ w Toruniu. 

Ukonstytuowana w lipcu pod protektoratem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Liga Obrony Powietrznej Państwa przystępuje do wy- 
konania swych celów i zadań, a więc organizacji polskiego lotnictwa 
cywilnego. mogącego każdej chwili stanąć na usługi armji. 

Dla realizacji tych zamierzeń potrzebne są znaczne kapitały, któ- 
remi Państwo w tej chwili nie rozporządza, a które zebrać można i 
trzeba ze składek i ofiar prywatnych. 

W pracy tej, która oprzeć się musi na najszerszym zainteresowa- 
niu społeczeństwa, a eo za tem idzie, na bardzo intensywnej propagan- 
dzie, najważniejszym czynnikiem jest prasa, do Niej też zwracamy się 
z gorącą prośbą o poparcie w naszej pracy. 

Celem rozpoczęcia propagandy prasowej stworzył się przy LOPP, 
Wydział Prasowy, który będzie miał za zadanie informowanie całej 
prasy polskiej o przebiegu prac i najnowszych zdobyczach lotniczych 
w kraju i zagranicą oraz umieszczanie artykułów propagandowych Ligi. 
Artykuły odpowiednio opracowane i wybrane, będą rozsyłane do wszyst- 
kich redakcji (dla każdego pisma inny materjał.) 

W nadziei, że WPanowie zechcą poprzeć tę tak niezmiernie do- 
niosłą dla kraju akcję i użyczą naszym artykułom miejsca w swoim 
poczytnym organie, zaczniemy w dniach najbliższych przesyłanie ma- 
terjału. 

Pozostajemy z należnym szacunkiem 

Liga Obrony Powietrznej Państwa 
Majewski Wacław, sekr. L, O. P.P. Qrłowski, szef Wydziału Prasowego, 
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|>| Dział urzędowy: 
Polski Związek Piłki Nożneż Kom. Zarzadu 
z posiedzenia odhytego w dniu 5. 10. 1923 r. 

Uchwalono wyrazić podziękowanie roprezentacyjnym drużynom 
polskim za reprezentowanie barw polskich w zawodach z Rumunją, 
Finlandją i Estonją. 

Przyjęto do wiadomości rezygnację kpt. dr. Izdebskiego z godno- 
ści delegata P. N. P. N. do Zarządu Związku Polskich Związków Spor- 
towych w Warszawie. 

Na skutek interpelacji Wydziału dyscypliny W. Z. O. P. N, 

sprawie interpretacji przepisów P. Z. P. N. o zgłaszaniu, EEA i 
zwalnianiu graczy, podaje się do wiadomości Z. O.P. N-ów następujące: 

Gracz wykreślony, może być wstawiony do reprezentacyjnej dru- 
Żyny państwowej, okręgowej i miastowej (ale tylko tego okręgu wzgl. 
miasta, gdzie ostatnio był prawidłowo do P. Z. P. N. zgłoszony) i to 
przez cały czas swego wykreślenia. Natomiast powyższy przepis nie do- 
tyczy graczy zwolnionych, którzy nie mogą być do żadnej z wymienio- 
nych drużyn wstawieni. 

W sekretarjacie można nabywać „Statut Polskiego Związku Piłki 
Nożnej“ oraz „Wykaz adresów towarzystw, przynależnych do P.Z.P.N.* 
(które ukazały się świeżo drukiem) w'cenie 25.000 mkp. za egzemplarz. 

Przy zamówieniach należy nadesłać równocześnie kwotę potrzebną na 
pokrycie kosztów związanych z przesyłką pocztową. 


Tor. aa Okr. Pilki af Wydz. tuh Sędz. 


Komunikat nr. 28/25, 
(Ciąg dalszy) 


2) Wobec zaprzestania przez Ministerstwo Skarbu ogłaszania kursu 
dla złotych bonów skarbowych postanawia się, że 1 złoty polski równa 
się 1 frankowi szwajcarskiemu podług kursu oficjalnej gieldy warszaw- 
sg dnia poprzedzającego dzień płatności. 

3) W. G. i D. oddaje się wedle kompetencji sprawy wymienione 
w Kori. W. S. 8. 24/28, p. 2a—d, kom. 25,23, p. 1, kom. 26/28. p. 3a—b 
i kom. 27/28, ; 

4) Komisja egzaminacyjna Z. S. — F. Z. O. P. N. zakwalifikowała 
na mocy teoretycznego i praktycznego egzaminu przeprowadzonego w 
dniu 7 bm. następujących kandydatów jako sędziów: Cichocza Fran- 
ciszka z Chełmna i Drabikowskiego Marjana z Torunia. 

5) Kandydaci, którzy egzaminu nie zdali, moga do następnych 
egzaminów przystąpić bez ponownego opłacenia taksy egzaminacyjnej. 

Przewodniezący (—) Jasiński. Sekretarz (—) St. Witt. 


| 2| Dział nieurzędowy | © 


s 
Poznań, dnia 7 października 1923 r. 


List z Poznania. 


Sezon jesienny rozpoczyna się nie bardzo szczególnie. Ubiegłej 
niedzieli byliśmy świadkami porażki „Warty, i to na własnym boisku. 
Tym razem był l. F. C.-Katowice gościem Warty i zdolal wywalczyć 
sobie zwycięstwo, aczkolwiek nie zaslużone. 

1. F. C. Katowice — Warta 2:1 (1:0.) 

Mimo nieszczególnej pogody dość licznie stawiła się publiczność, 
aby być świadkiem porażki „Warty“, Warta po klęsce swej w Łodzi 
zdaje się, że zgubiła formę, inaczej bowiem nie można sobie wytłoma- 
czyć tych ciągłych zmian w drużynie, Rezultat tych eksperymentów 
musi się uzewnętrznić w rezultatach. 

Drużyna niemiecka nie pokazała nam pięknej gry. Ambicja i za- 
pałem zdołała ona zaszachować Wartę i wyjść z zawodów zwycięsko. 
Warta natomiast grała bardzo apatycznie, Drużyna zdekompletowana, 
nie rozumiała sie. Szezególnie atak, w którym brak było Nizińskiego, 
Kinbachera, Stalińskiego | i Daberta grał bezplanowo i niezdecydowanie, 
to też Warta mimo przewagi zwłaszcza w drugiej połowie nie zdołała 
uzyskać lepszego rezultatu. O grze nie warto pisać, Rezultat do przer- 
wy 1:0 dla I. F, C. Katowice. W Warcie poraz pierwszy debiutował 
nowy nabytek: Śmiglak, który się spisal bardzo dobrze, Z Warty wy- 
różniał się Olszewski w obronie, który po dlugim okresie słabości za- 
dawohł w zupełności. 

Skład Warty: Zasada, — Olszewski, Jarzembowski (junior) — 
Cynka (rezerwa) Spojda, Janicki — Kosieki, Przybysz, Szmyt, Szmiglak 
i Szware (rezerwa), D. 


Zawody strzeleckie 
szeregowych o mistrzostwo W.P. na r.1923. 


W dniu 29. września rb. odbyły się na strzelnicy w Woli Justow- 
skiej pod Krakowem powyższe zawody. Przez cały czas zawodów padał 
deszcz. Szeregowi wyruszyli z koszar pod dow. por. B. Pawełka, Kon- 
trolerem broni byt kierownik zawodów major żan. K. Dobrowolski. Na- 
grody i cenne przedmioty srebrne pamiątkowe rozdawał Dow. Korp. 
gen. dyw. dJ. Czikel. Na zawody przybył Szet Dep. I. Piech. gen. bryg. 
S. Wróblewsk:. W zawodach wzięło udział 142 zawodników różnych 
stopni i broni, Wyniki: 

1) St. szer. A. Lekszyński z 30 płk. DOK, IV. pkt. 58, 2) Sierż. 
W. Jessa z 69 pp. DOK. VII. pkt. 52, 3) plut. S. Gulik z 61 pp. DOK. 
VIII. pkt. 51, 4) plut. F. Pogłon z 12 pp. DOK. V. pkt. 50, 5) St. sierż. 
J. Kuzenko z 31 płk, DOK. IV. pkt, 49, 6) Szer. F. Haraszyn z 31 płk. 
DOK. IV. pkt. 48, 7) Plut. B. Szczupak z 63 pp. DOK. VIII. pkt. 48, 
8) Szer. J. Rajzer z 49 pp. DOK. VI. pkt. 48, 9) Plut. strzelecki W. 
Kwiatkowski z ©3 pp. DOK. V. pkt. 46, 10) Sierż. szt. P. Tokarz z 16 
pp. DOK. V. pkt. 46, 11) szer. J. Brytan z 27.pp. DOK. IV. pkt. 44. 
12) St. sierż. F. Reszka z 61 pp. DOK. VITI. pkt. 44. —5— 
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List do Redakcii. 


Poniżej umieszczamy list jednego członka K. S. „Goplanja'. kióry 
stara się ostro krytykować działalność TZOPN-u, a właściwie Wydzia:u 
G. i D. tegoż związku. Coprawda musimy się przyznać, z ręką na ser- 
cu, że treść listu jest bardzo zagmatwaną i niejasną. Właściwie nie 
wiadomo o co chodzi autorowi listu. Bo za podstawę zarzutów przyjąć 
nie można ogólnikowego twierdzenia o stronniczości jakiejkolwiek pracy. 
Potrzebne są do tego ścisle fakty. A tyeh brak w liście! 

My z naszej strony dopatrujemy się jedynego powodu napisania 
listu w takiej formie, a to mianowicie zarzut: „zdyskwalifikowania I. dr. 
Goplanji.“ Tu jest wlaśnie cale cudno rzeczy. Ale nam się zdaje, że 
„Goplanja* jest też cośkolwiek w nieporządku względem W. G. i D. 
skoro tenże był zmuszony zagrozić dyskwalifikacją calej drużyny. Gdy- 
by było inaczej, to znaczy gdyby W. G. i D. niesłusznie i „stronniczo* 
ukarał „Gopl.“, to takowa ma jeszcze dwie instancje do apelacji, a o ile 
my wiemy, tego nie uczyniła, więc ..... ? 

Po części rozumiemy „oburzenie“ Gopl. na stronniczość TZOPN,„ 
gdyż zwykle ten, którego karzą, jest oburzony i przekonany, że go nie- 
słusznie ukarano. Związek prawdopodobnie już się z tem oswoil, bo 
w ciągu 10:io miesięcznej swej pracy ukarał dużo klubów, które na- 
tychmiast po ukaraniu zarzucały mu stronniczość. Czy ten pogląd jest 
racjonalny, niech czytelnicy sami się zastanowią ! Nie umieścilibyśmy 
poniższego listu, gdyby nie chęć wykazania, że „Sportowiec“ nasz nie 
stara się stronniczo oświetlać z dobrej strony pracą Zarządu i „swego"(?) 
faworyta T. K. S. W przyszłości ehętnie umieszczać będziemy trzeźwa 
i opartą na faktach krytykę, a zwłaszcza od sympatycznego i pracowi- 
tego klubu „Goplanja*. 

Oczekujemy odpowiedzi od T. Z. O. P. N. względnie od Wydziału 
G.i D.i tą odpowiedzią zakończymy dyskusję w powyższej sprawie, 
a to ze względu nieprzeciągania do nieskończoności dyskusji. 

Redakcja. 
Inowroclaw, 5. 10. 23. 
Wiecej bezstronności ! 

Na Walnem Zebraniu kl. sport. „Goplanja“ zapadia na początku 
tego roku następująca jednomyślna uchwała: Wystąpić z P. O. Z. P. N. 
a przystąpić do Toruńskiego O. Z. P.Z. Ueczyniliśmy to niejako z dwóch 
przyczyn a mianowicie: 1) dla dogodnej komunikaeji samej koleją, 2) 
sądziliśmy, że T. O. Z. P. N, okaże bądź co bądź więcej zainteresowania 
dla klubów sportowych pozamiejscowych i że przyczynimy się tem sa- 
mem do dalszego rozwoju sportu na Pomorzu. Bylo to naszem eełem 
i życzeniem, bowiem z tych jedynie pobudek powzięliśmy ową decyzję. 
Sympatycy klubu naszego, ludzie obcy, lecz bezstronnie przyznać nam 
muszą słuszność, że w ciągu ostatniej doby w okresie krótkim zrobili- 
śmy pod względem organizacyjnym stosunkowo wiełe. Dość wskazać 
na pokaźną liczbę członków, ilość zaś odbytych zawodów i urządzony 
ostatnio staraniem klubu naszego bieg okrężny, który był widowiskiem 
niemałem wśród sportowców i publiczności Inowrocławia, to niezbite 
dowody, że nie spoczywamy. 

Nie przypuszczaliśmy jednak ani na chwilę, że T. O. Z. P. N, czyli 
raczej jego Wydział G. i Dyse. tak niesympatycznie i niechętnie odno- 
sić się będzie do klubu sportowego „Gopianja“. Trudno bowiem zrosu- 
mieć groźbę — zapowiedź W. G. i Dyse. dyskwalifikacji calej I. dru- 
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Żymy Groplanji! I jeszcze trudniej zrozumieć zdanie członka piastującego 
wysokie stanowisko w W. G. i Dyse. T. O. Z. P. N. że się obawia wprost 
wstąpić na boisko, gdzie zawoduje Goplanja dła utraty życia! 

Odnosi się wrażenie, jakoby TZOPN. był faktycznie więcej toruń- 
ski tylko mniej związkowy, jakoby jego Wydział G, i Dysc. składał się 
wyłącznie z byłych członków TKS.! (Nie mam tutaj bynajmniej za- 
miaru podkopywać autorytetu sympatycznej drużyny toruńskiej.) 

Taką jednakże opinją cieszy się TOZPN. wzór członków klubu 
sport. Goplanja. Rozumiem zupełnie, że praca związkowa nie jest ani 
przyjemna ani zbyt lekka, bowiem dla trwałego rozwoju sportu musi 
TOZPN. zjednać sobie wpierw szacunek sympatję wszystkich klubów 
sportowych pozamiejscowych uwzględnić w miarę możności wszystkie 
zainteresowane drużyny sportowe i być przedewszystkiem mniej sta- 
nowczo mniej strónniczym !! 

A może zmiana na Pomorski OPZN. wypadłaby z korzyścią dla 
ogółu ? ! i 


List z Krakowa. 


Ostatnia niedziela skąpana była w całodziennym deszczu, 
to też poprzestał nasz sport, na zawodach fotbalowych o wej- 
ście do klasy A rozegranych pomiędzy Olszą a Hakoahem 
bielskim. Z powodu złego terenu nie rozwinęła się gra kom- 
binacyjna, a garstka przyglądających się widzów obserwowała 
jeno obustronnie ostrą grę 1 beznadziejność sędziego p. Zwei- 
ga, który był ,non plus ultra“. Wynik 5:1 (3:1) był dla 
Olszy zupełnie zasłużonym. Późnym wieczorem nadeszła ze 
Lwowa wiadomość o kłęsce mistrza okręgu Wisły z Pogonią, 
we Lwowie w stosunku 3:1, co w połączeniu z ekscesem nie 
przysporzyło wcale sportowemu naszemu grodowi radości. 
Na tem zamknąłbym dzisiejszy mój list, za to w najbliższym 
numerze pozwolę sobie dłużej ponudzić P. T. Czytelników, 
albowiem przypuszczam, iż o meczu definitywnym o mistrzo- 
stwo Polski Wisła — Pogoń, trzeba się będzie nieco szerzej 
rozpisać. — be. — 


Boks. 


Carpentier mistrz Francji w walce bokserskiej w dniu 1 paździer- 
nika w Londynie zwyciężył mistrza Anglji w ciężkiej wadze Joe Becket'a 
w 48 sekundzie trzecim uderzeniem w szczękę. Jest to drugie zwycięstwo 
nad Becket'em, który pierwszy raz uległ Carpentierowi w 75 sek. 


Hippika. A 

W Poznaniu w styczniu powstał „Klub Jazdy Konnej". Zainicjo- 
wały go koła wojskowe z gen. Raczewskim na czele, stawiając do dy- 
spozycji amatorom doskonałą ujeżdżalnię, wyrobionych pedagogów a 
nawet i wierzchowce, Klub urządził w Biedrusku, które posiada ku temu 
znakomity teren, biegi par force. W sezonie obecnym takich dni jazdy 
było aż sześć. 


Championat Konia wojskowego w Warszawie. 

Wobec tego, że sport konny należy u nas, do najlepiej 
postawionych i że hippika w pierwszym rzędzie stawia nas 
w liczbie narodów fizycznie i sportowo wyrobionych, cały 
świat sportowy polski z wielkiem zainteresowaniem oczekiwał 
wyników warszawskiego „Military“ w dniach od 5—8 b. m, 
tem bardziej, że tam stawali ci, którzy w roku przyszłym 
godnie reprezentować będą naszą hippikę w Paryżu. 

Championat warszawski miał znaczenie czysto fachowe 
wojskowe, niemniej jednak jego wymki podciągnąć należy 
pod wyniki sporiu konnego. 

` Chodziło o wykazanie całorocznej pracy oficera nad ko- 
niem z punktu widzenia służbowego. Niestety szereg warun- 
ków nieprzychylnych nie pozwohł osiągnąć wyników, zupeł- 
nie zadowalających : mianowicie brak kom oficerskich wogóle, 
brak do niedawna rozkazów o przydziale koni służbowych 
na stałe oficerom, wreszcie fakt, że w czasie wyjścia rozkazu 
o championacie wiele oddziałów było na manewrach i rozkaz 
je zastał spóźnione. Wszystko to musiało działać ujemnie. 

Championał składał się z czterech punktów zasadniczych: 

1) jazda wzorowa 1 władanie bronią białą i palną, 

2) konkurs hippiczny, 

3) bieg dystansowy na 55 km. i bieg na przełaj 5 km. 

4) Steeplchaise. 
Osiągnięcie powyższych punktów wymaga przynajmniej 6—8 
miesięcy systematycznej pracy nad koniem. Tymczasem ter- 
min ogłoszenia championału wyprzedził same zawody o skąpe 
3 miesiące. Mimoto, biorąc pod uwagę braki wyżej wymienio- 
ne wyniki, zawodów można określić odpowiednimi. 

Do zawodów stanąć miało 14 grup po 3 jeźdźców, sta- 
nęło tylko 9, Pierwsze miejsce zajął 16 p. uł. stacjonowany 
na Pomorzu, z płk. Zaborskim na czele. Wiele grup, między 
innemi z Pomorza grupę obozu szkolnego artylerji z Torunia 
nie dopuszczono do championału, z powodu nieodbytych roz- 
grywek, które były przewidziane w warunkach. 

Chciałbym zauważyć przy jeździe wzorowej, która była 
na pierwszym pianie, że nie idzie w parze z wyszsoicnicze 
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konia pod względem hippicznym i biegami. Na jedno zwraca 
się zbyt dużo uwagi, na drugą za mało. Nadto tu daję się 
jeszcze zauważyć rozbieżność wyszkolenia czy to szkoły gru- 

dziądzkiej czy włoskiej (płk. Zakorski) lub innej. s 

Kilka jeszcze uwag ze strony technicznej: 

Do jazdy wzorowej wymagany był rząd służbowy ofi- 
cerski; niestety taki jeszcze u nas nie jest ujednostajniony. — 
Używane są rzędy czy to armij zaborczych, czy armji iran- 
cuskiej, więc mieszane co wywiera na ogó! niekorzystne wra- 
żenie. 

Zawody odbyły się pozatem w czasie niepogody, która 
utrudniała bardzo wykonanie warunków. Zwłaszcza w drugim 
i ttzecim dniu padał silny deszcz, ziemia rozmokła i ślizka 
utrudniała wielce branie przeszkód i trzeba było przytom- 
ności umysłu 1 dobrego opanowania konia, żeby obejść się 
bez wypadku. Tu najlepiej przeszedł parcours znany jeździec 
u nas i zagranicą z tegorocznych zawodów w Nicei i Rzym'e 
pułkownik Zahorski z 16 p. ułanów, którego equipe'a zdobyła 
sobie pierwsze miejsce. 

Odbycie tego championału, wykazanie dodatnich i ujem- 
nych stron, praktyczne zaznajomienie się z warunkami wy- 
maganymi, pozwala wnioskować, że zawody przyszłoroczne 
będą uwieńczone o wiele lepszymi wynikami, gdyż jeźdzcy 
będą wiedzieli w jakim kierunku nadal pracować należy nad 
koniem. 3 


Lekko Atletyka 


Zagranica. Lublana. 

1. Bieg na 1500 mtr. — Kregelj — 4 min. 38’5 (nowy słoweński 
rekord). 

2. Bieg na 3000 mtr. —Skrajnar— 16:128 (nowy słow. rekord), 

3. Bieg na10000 mtr. — Kregelj — 36 min. 31 sek., bijąc dotych- 
czas. rekord jugosłowiański 
(Btefanowicz, Belgrad 41 min. 
13 sekund.) 

Skok w wyż z miejse — Lojk — 142 em. (nowy jugosłow. rekord) 

Skok w wyż z rozbiegiem — Lojk — 158 em. 


Nowy rekord norweski w skoku w dal ustanowił Karol Hoff w 
Christjanji skocząc 7,38 mtr. 

Nowy rekord Świata w biegu na przestrzeń 500 mtr. ustanawił w 
Berlinie - Hoff w czasie 1,05.5 


T4. X. 28: 
Zawody leKKoatletyczne 


Obozu Szk. Artylerji w Toruniu. 


W roku bieżącym w Toruniu trzecie z rzędu, poraz drugi 
staraniem obozu szkolnego artylerji pod względem organizacji 
bardzo malo ściągają na siebie zarzutów. Podkreślić należy 
punktualność tak rzadką u nas, oraz szybkość, z jaką po 
sobie następywały liczne punkty programu. Publiczność nie- 
liczna zresztą, która w dwie i pół godziny po przybyciu na 
miejsce opuszczała boisko, była zadowolona, ba nawet rozba- 
wiona poszczególnemi wesołemi incydentami zawodów. Ale 
cóż kiedy tak: niewiele było tej publiczności: wstęp wolny, 
orkiestra 8 p. sap. dzięki uprzejmości decy. pułku, pogoda 
wymarzona na zawody, a na trybunie zasiadła zaledwie gar- 
sika zapalczych i znanych sportowców z T. K. S., cośkolwiek 
młodzieży. dużo rodzin oficerskich, no i wreszcie oddziały 
wojskowe garnizonu. Zawodnmikom jednakże i organizatorom 
zawodów przypadła w udziale przynajmniej pewność, że ci 
co przybyli śledzili z zainteresowaniem przebieg zawodów. 
Okazuje się, że nietylko gra w piłkę nożną zdoła zaintereso- 
wać i porwać publiczność. Lekkoatletyka zdobywa sobie co- 
raz więcej należnej jej praw. 

Zawody zaszczycił swą obecnością dowódca okręgu kor- 
pusu VIII gen. de Latour, gorliwie poparli kdt. obozu gen. 
Kaczyński, kdt. Szkoły Mł. Ofic. Art. ppłk. Korycki, kdt. Szkoły 
Podoficerów Zaw. Art ppłk. Zdzichowski, kierował zawodami 
mjr. Jachowski. 

Co do wyników należy podkieślić wspaniałe poprawienie 
własnego rekordu w rzucie kulą por. Barana ze Szkoły Mi. 
Oficerów Art (12 m. 52 cm.) nagrodzonego oklaskami przez 
rozentuzjazmowaną publiczność. Naogół wyniki przeciętne. 
w biegach słabe, niezłe w skokach, w rzutach lepsze, rzut 
granatem nawet bardzo dobry (57 m. 35 m.), trzech ponad 
50 m. a na 10 zawodników najsłabszy rzut sięgał ponad 40 m. 

Przeglądając listę wyników i zważywszy, że zawodnicy 
ci należą wszyscy do młodzików w sporcie, przyznać należy, 
że zawody cel swój osiągnęły : wykazały, że sport coraz szer- 
sze zatacza kręgi i że polskiemu sportowi coraz więcej przy- 
= bywa dobrego materjału. 

Wyniki: 

Bieg 100 m. 1) por. Kunierak 12'%5, 2) por. Kowalski 12” ?/s, 
i 3) ogn. Czyżycki. 
Bieg 400 m. 1) por. Kuniczak 1'5”*/, 2) kpr. Plak 1715 3) 
or. Umuiasłowski 18”. 
_ Bieg 2000 m. 1) plut. Ciupka 7°16” *%s, 2) ogn. Jakubczyk 718” 
i 3) ogn. szt. Borek. 


SZĄ GR 2 


Skok w dal 1) kpr. Kuczera 4,98 m. 2) plut. Kucharczyk 4,92 
m. 3) plut. Włodawski 4,80 m. 

Skok w wyż 1) kpr. Kuczera 1,50 m. 2) plut. Włodawski 1,50 
m. 3) por. Kowalski 1,48 m. 

Rzut dyskiem 1) plut. Włodawski 26,10 m. 2) kpr. Wiśniewski 
24,82 m. 8) plut. Serafiński 2410 m. (poza konkur- 
sem por. Baran 38,86 m.) 

Rzut oszczepem 1) plut. Jakimów 36,40 m. 2) kpr. Wiśniewski 
34,10 m. 8) por. Umiasłowski 38,28 m. 

Rzut granatem 1) plut. Jakimów 57,35 m. 2) plut. Szwed 52 m. 
3) plut. Bożyk 50,55 m. (poza konkursem por. Umia- 
słowski 58,50 m.) 

Pchnięcie kulą por. Baran 12,52 m. (rekord nieuznany wobec 
dawnego 12,28.5 m.) 

Szermierka 1) por. Czwarłacki, 2) por. Burski, 3) por. Jana- 
szewicz Janusz. 

Pięsłówka = Drużyna S. M. O. Art — S. Po. Z. Art. 8:7 na 
korzyść drużyny Szkoły młod. ofie. art. 

Lekcja gimnastyki pokazowa przeprowadzona wzorowo 
przez 2-gą bat. S. Po. Z. A. spotkała się z uznaniem, wypadła 
bardzo sprawnie i interesująco. 

Załować należy bardzo, że wynik por. Barana w pchnię- 
ciu kulą, nie może być uznany za rekord z braku upełno- 
mocnienia jury zawodów. Wogóle por. Baran jest obecnie w 
formie: na treningach, własny żołnierz do posług sam kla- 
syczny w rzucie dyskiem już nieraz mierzył ponad 12,50 m, 
ostatnio nawet 12,80 m. W dysku obecnie forma świetna, tylko 
błąd fatalny — to wypadanie z koła. Czekajmy jednak cier- 
pliwie, jeszcze jedne zawody, a tygodniki zanotują z satys- 
fakcją pchnięcie kulą 18 m., a dysk 40 m. Szkoda, że na 
żadne zawody obecnie się nie zanosi, by por. Baran mógł 
wykazać, że nie jest to tylko pobożnem życzeniem piszącego. 

M. Part, 


Agentury „Sportowca“ 


w Toruniu: w Ciechociniiu: 
1) Księgarnia Wojciechowskiego Agentura biura dzienników L. Ma- 
2) Drukarnia Toruńska Katarzyny 4 kowskiego Żelazna 2. 
3) „Par“ — Szeroka 46 w iBrzesyślił 
w Bydgoszczy : Biuro dziennik. Jadwiga Grodecka, 
Skład nut — Idzikowskiego Gdań- Rynek. 
ska 16/17 


w Lwowie: 


w Włocławku: Biuro dzienn. M. Briick, Kościuszki 2. 


Biuro dzienników L. Makowskiego Reklama Prasowa, Chorążczyzna 7, 
w Inowrociawiu: w Warszawie: 
Księgarnia Stefan Knast | Księgarnia „Ruch*, Poznańska 38. 


Księgarnie kolejowe „Ruch“ na stacjach węzłowych. 
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11. Iłość uczestników. 
Ilość maksymalna uczestników każdej narodowości w każdym 
sporcie ustalona jest przez Związki międzynarodowe. 

każdym razie ilość nie będzie przekraczała : 

a) Dla zawodów indywidualnych, 4 zawodników na każdą naro- 
dowość (bez zastępców). 

Dla zawodów drużynowych, 1 drużyna na każdą narodowość, 
wraz z liczbą zastępców ustaloną przez Międzynarodowy Związek kom- 
petentny. 

To ostatnie rozporządzenie nie tyczy się gier podwójnych: lawn- 
tennisu, ani wyścigów kolarskich na tandemach. 

Na wypadek nieistnienia Międzynarodowego Związku dla pewnego 
sportu, Komitet organizacyjny Igrzysk Olimpijskich ustali ilość uczestni- 
ków dla tego sportu, wziąwszy pod uwagę przepisy powyższe, 


12. OQdmówienie prawa uczestnictwa. 

Komitet organizacyjny ma prawo odmówić prawa uczestnictwa 
nie będąc obowiązany podania do wiadomości przyczyn, które wpłynęły 
na tę decyzję. 

Jednakże przyczyna będzie zakomunikowana poufnie komitetowi 
zainteresowanemu. 


18. Reklamacja przeciw kwalifikacjom zawodnika. 

Poza reklamacjami przewidzianemi w artykule 3 (charakteru ama- 
tora), reklamacje zrobione, gdy Igrzyska będą już rozpoczęte, powinny 
być przedłożone natychmiast piśmiennie, w ciągu piętnastu minut po 
ukończeniu każdego zawodu, Jury apelacyjnemu. 

Nie będą uwzględnione reklamacje, w których nie będzie załączona 
kwota 100 franków. 

Co do reklamacyj przesłanych po ukończenin Igrzysk, (dotyczy to 
każdego sportu), reklamacje przeciwko kwalifikacji zawodnika przyjmo- 
wane będą przez Komitet organizacyjny w ciągu dni 30 po rozdaniu 
nagród. Komitet organizacyjny zadecyduje po przeprowadzeniu śledz- 
twa; decyzja jego będzie nieodwołalna. Kaucja nie będzie zwrócona, 
jeżeli reklamacja nie jest oparta na poważnych motywach. 


14. Organizacja sportowa i sędziowska zawodów. 

Utworzony będzie dla każdego sportu Jury apelacyjne i Jury 
techniczne. Wyznaczenie ich pozostawione jest Związkom międzynaro- 
dowym. Członkowie przynależni do Jury powinni znajdować się na 
miejscu przynajmniej pięć dni przed rozpoczęciem pierwszych zawodów 
przynależnych do ich sportu, aby sprawdzić ważność napisów do celów 
jakim mają służyć. Członkowie Jury jak i wszyscy pełniący jakąkol- 
wiek funkcje powinni być amatorami. 

Na wypadek, gdyby Jury apelacyjne nie było jeszcze ukonstytuo- 
wane w chwili, gdy powinno już działać, Komitet organizacyjny ogłosi 
o tem i zadecyduje dla skompletowania członków brakujących. 

Jury apełacyjne dla sportów nie będących pod zarządem jakiegoś 
Związku narodowego, będą utworzone przez Komitet organizacyjny 
Igrzysk Olimpijskich i powinny skladać się z 5 członków rożnych na- 
rodowości, którzy sami zamianują przewodniczącego. 


15. Reklamacje. 
Reklamacje zrobione sędziom na terenie w sprawie zaszłych faktów, 
będą osądzone przez nich bezapelacyjnie. 
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Apełacje, co do innych decyzyj sędziów lub co do innych spraw 
będą przesłane przewodniczącemu Jury apelacyjnego kompetentnego, 
przez członka wyznaczonego przez Komitet Olimpijski kraju robiącego 
reklamację lub też przez osobę wydelegowaną dla jego zastąpienia, 

Wyjąwszy wypadek, gdyby Związek Międzynarodowy kompetentny 
nie oznaczył innego terminu, reklamacje te powinny być zrobione naj- 
później w godzinę po decyzji motywującej reklamację. Jury apelacyjne 
zadecyduje po przeprowadzeniu śledztwa. Decyzja jego jest ostateczna, 

16. Nagrody. 

Nagrody na Igrzyskach Olimpijskich składać się będą z medali 
olimpijskich i dyplomów. Każden medal zaopatrzony będzie w dyplom, 
Wydany będzie również dyplom drużynie zwycięskiej w zawodach dru- 
ynowych. Komitet organizacyjny międzypaństwowy może, na propozycję 
Związku międzynarodowego, udzielić dyplom zasługi zawodnikowi, któ- 
rego forma była doskonałą, lecz który nie otrzymał nagrody. 

Wszyscy uczestnicy Igrzysk otrzymają medal pamiątkowy. Stre- 
szczając, udzielone będą 3 medale za każde zawody: 

a) za zawody indywidualne: 
1) zwycięzcy medal srebrny pozłacany i dyplom; 
2) zwycięzcy medal srebrny i dyplom; 
3) zwycięzcy medal bronzowy i dyplom, 
b) za zawody drużynowe: 

1) drużynie zwycięskiej dyplom, każdemu jej członkowi 

medal srebrny pozłacany i dyplom, 

2) drużynie drugiej dyplom, każdemu jej członkowi 

medal srebrny i dyplom. 

3) drużynie trzeciej dyplom, każdemu jej członkowi 

medal bronzowy i dyplom. 

W zawodach drużynami wszyscy zawodniey, którzy faktycznie w 
nich uczestniczyli, uprawnieni będą do otrzymania medalu i dyplomu 
odpowiadającego nagrodzie uzyskanej przez drużynę. 


14. Sankcje w razie oszustwa “ 
ustanowione są następująco: 

a) Zawodnik, któremu dowiedzie się, że z zamiarem oszukańczym 
podał się za amatora, będzie dyskwalifikowany, jeżeli już brał udział, 
będzie wykluczony i wszystkie punkta, które otrzymał, będą skreślone. 

b) Jeżeli Komitet olimpijski danego zawodnika brał udział w tem 
oszukaństwie, to Komitet ten będzie wykluczony od udziału w sporcie 
lub sportach, w których brać będzie udział dany zawodnik, a klasyfi: 
kacja lub wszystkie punkty otrzymane przez jego przedstawicieli za sport 
lub sporty będą skreślone. 

c) Jeżeli Związek międzynarodowy zawodnika brał udział w tem 
oszukaństwie, to związek ten będzie wykluczony od udziału w sporcie 
lub sportach w których brać będzie udział dany zawodnik, a klasyfikacja 
lub wszystkie punkty otrzymane przez jego: przedstawieieli za sport lub 
sporty będą skreślone. 

Powyższe sankcje brane będą w rachubę przy przyznaniu. 

18. Koszty podróży. 

Komitet organizacyjny nie bierze udziału w żadnych kosztach. 
Obowiązek ma jednak uczynienia wszelkich możliwych ułatwień, aby je 
zmniejszyć do minimum, oraz powinien służyć interesowanym wszelkiemi 
wskazówkami, które mogłyby być im użyteczne, 
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Niemey. 

wiatowi rekordziści — Norwegczyk Hoff w skoku o 
tyczce (4,20 m) i Estończyk Klumberg w rzucie oszczepem i 
dyskiem, w drodze powrotnej z Pragi, gościli u berlińskiego 
„Sportklubu gdzie pierwszy postawił nowy rekord światowy 
w biegu na 500 m, uzyskając czas 1°05. Obaj zawodnicy po- 
bili z łatwością niemieckich zawodników. 


Skok o tyczce: 1) Hoff 4 m., 2) Szninger (Niemcy) 3,70 m. 
Rzut dyskiem: 1) Klumberg 41,25 m. 2) Habiken (N.) 37.73 m. 
Rzut oszczepem: 1) Klumberg 62,55 m. 2) Liidecke (N.) 58,87 m. 


W rzucie oburącz Liidecke ustanowił nowy rekord nież 
miecki na 98,73 m. (prawą 58,87 m. i lewą 40,36 m.) 


Skok w dal: 1) Klumberg 6,83 m., 2) Tyrolf (N.) 6,50 m. 
Po gościnie w Berlinie ci sami bawili w Szczecinie u tamtej- 
szego „Sportelubu”. 


Wyniki: Bieg na 100 m. Hoff 108 s, bieg na 400 m. 1) 
Hoff 51'98 s. 2) Peltzer metr w tyle. Rzut oszczepem: Klum- 
berg 58,80 m. Skok w dal; 1) Klumberg 6,95 m. 2) Kópke 
(Szczecin) 644 m. Rzut dyskiem: Klumberg 41,52 m. Rzut 
kulą: Klumberg 12,5 m. Bieg na 300 m.: Peltzer (Szcz.) 37 s. 
Sztafeta 4X100 wygrał Szczecin = 48'1 s. 


Smutnym jest fakt, że nasz P. Z. L. A. nie zdóbył się na 
zaproszenie wymienionych zawodników (Hoffa i Klumberga) 
do Polski. Po wszystkich krajach wre gorączkowa praca około 
przygotowania się na Olimpjadę paryską, a u nas? (przyp.red.) 


Lotnictwo. 


Rekord szybkości osiągnął por. lotnik Williams, który na wielkim 
raidzie samolotów w St. Louis w Ameryce, uzyskał szybkość 200 klm. 
w 30 m. 36 s. co czyni średnią szybkość na godzinę 392 klm. 

Ostatni rekord uzyskany przez por. Manghara wynosił 380 klm. 
751 metrów. 

Williams podczas jazdy chwilami tracił prawie przytomność, a po 
wylądowaniu przez kilka sekund nie mógł przyjść do siebie. 

Szybkość taką uzyskano dzięki zastosowaniu śmigła metalowego 
oraz odmiennej od dotychczasowych budowli skrzydeł, 


Narciarstwo. 


Na walnem zebraniu Polsk. Tow. Gimn. „Sokół“ w Zakopanem 
uchwalono jednomyślnie utworzenie sekcji narciarskiej pod nazwą „Wy- 
dział Narciarski Sokoła”, 

Wybrany został następujący Zarząd: Przewodniczący prof. Wilhelm 
Stopowy, zastępca przewodniczącego p. Henryk Szabenbeck, sekretarz 
p. Adam Krzceptowski, członkowie p. Stan. Kopytko ip. Zofja Latkówna. 
Sekcja liczy 30 członków, posiada własny lokal klubowy. 


Pływanie. 


Nowy rekord Świata w pływaniu na przestrzeni 880 yard ustano- 
wil Arne Borg w Barcelanie w czasie 10378, Dotychczasowy rekord 
Rossa wynosił 11/2472, 


Piłka nożna. 
Mistrzostwo Polski. 


Lwów, 14. X. 1923. 


L bod 7 

Pogoń — Wisła 3:0 (1:0). 

Końcowe rozgrywki o mistrzostwo Polski w piłce nożnej 
na boisku Pogoni. 

Pogoń powyższym matchem potwierdziła, że jest najlep- 
szą drużyną w Polsce nietylko z tytułu ale i de facto. Lwo- 
wiący zwyciężyli dzięki lepiej zgranemu atakowi i nadzwy- 
czajnej ambitnej grze swej drużyny. 

} Kandydaci na mistrza wystąpiły w następujących skła- 
dach : 

Pogoń: Mietek Kuchar: Ignarowicz — Olearczyk; Gulicz 
— Fichtel — Schneider; Szabakiewicz — Garbień — Bacz — 
Wacek Kuchar — Słonecki. 

Wisła: Wiśniewski; Markiewicz — Kaczor; Majcherczyk 
— Śliwa — Wójcik; Balcer — Kowalski — Reyman — Krupa 
— Adamek. 

Zaczyna Wisła, ale Pogoń odrazu odbiera piłkę i prze- 
prowadza ładny atak, zatrzymany przez Wójcika faulem na 
Fichtla. Wołny do Wisiy pewnie broni Wiśniewski. Przez 
pierwszy kwadrans Pogoń ma przewagę i uzyskuje róg za 
rogiem. Gra przenosi się chwilowo pod bramkę Pogon! ale 
Kowalski nie może wykorzystać pewnej pozycji. Gospodarze 
znowu atakują, lecz Kaczor niweczy wszelkie ich zamiary. 
Balcer w 35' świetnie prowadzi piłkę zamiast centrować, strzela 
na aut W 39 Schneider strzela doskonale na bramkę, Wi- 
śniewski trudem broni na róg. Słonecki ładnie strzela, Kaczor 
odbija, dostaje piłkę, Fichtel podaje Wackowi i ten silnym 
przyziemnym strzałem zdobywa pierwszą bramkę. Wiśniewski 
za wcześnie rzucił się na piłę. Publiczność silnie oklaskuje 
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zdobytą bramkę. Jeszcze trzy rogi dla Pogoni i jedna dla 
Wisły i pierwsza połowa się kończy. 

1:0 bramek i 7:1 rogów dła Pogoni. 

W drugiej połowie przez pierwszych dwadzieścia minut 
ma bezwzględną przewagę Wisła, grającą ze słońcem 1 uzy- 
skuje 3 rogi, ale nie wykorzystane. Pogoń otrząsa się z prze- 
wagi gości i uzyskuje róg świetnie strzelony „główką“ przez 
Bacza ale w słupek. W 16' przebija się Garbień przez kiku 
przeciwników i z trudnej pozycji zdobywa drugą bramkę dla 
Pogoni. Oklaskom niema końca. W minutę później jeszcze 
jeden atak Pogoni zostaje uwieńczony bramką strzeloną przez 
Wacka z podania Słoneckiego. Pogoń prowadzi 3:0. Hura- 
gan oklasków i okrzyków publiczności. Tempo się wzmaga 
"jeszcze więcej i Wisła ulega przemęczeniu. 

Pod koniec zawodów, >Wisła« wytęża całe swe siły by 
uzyskać choć bramkę honorową, ale tu znowu świetnie broni 
Mietek. Jeszcze jeden atak Pogoni i sędzia p. Rząsa kończy 
zawody. Stosunek rogów 8:4 dla Pogoni. i 

Sędziował za zgodą obu drużyn p. Rząsa z Krakowa, 
który potwierdził swą opinją najlepszego sędziego w Polsce. 

U zwycięzców wybili się na pierwszym miejscu pracowity 
Fichtel w pomocy i najlepszy, technicznie wyszkolony Bacz — 
oraz Wacek i Garbień w ataku, skrzydła stabe zwłaszcza w 
pierwszej połowie, pomoc dobra. Olearczyk i Mietek zadowolili 
zwłaszcza ostatni na bramce, który fenomenalnie bronił strzały 
Reymana i Kowalskiego. 

U Wisły najlepszy Kaczor na boisku, który ochronił 
drużynę od większej klęski, w pomocy Śliwa pracowity, atak 
się nie zrozumiał, a najlepszymi w ataku Reymann i Balcer. 
Wiśniewski bardzo ryzykowny. AL Op. 


R NE ZEROPTEZEG W TEE ZE OTO ZYCZE 
Rozpowszechniajcie „Sportowca. 
(ESCRRTTWTWNTNH WACOWORZ ZAORSKI E 4: O DZZE ZES ENTE ED 


OKRĘG 'TORUNSKI. . 

Bydgoszcz, 14. X. F. Viktorja (Piła)—Polonja 1:0. Rogów 10:0 
dla Polonji. Gra prowadzona, szczególniej w drugiej połowie pod silną 
przewagą Polonji. Atak Połonji zadużo kombinuje pod bramką, przez eo - 
nie umie wyzyskać wiele pozycji podbramkowych. 

Sędzia p. Matuszczak dobry. (-es-). 


OKRĘG KKAKOWSKI. 


rzebinica. Cracovia II—K. S. Trzebinica 7:1. 
Cieszyn. Podgórze (Kraków) —Piast 2:2, 


OKRĘG LWOWSKI. 
Stryj, 14. X. 


Pogoń I.—Hakoah I. 5:1 (1:1) 
Zawody towarzyskie. 


Skład »Pogoni«: Michalewicz, Muszyński, Koraluk, 
Horodecki, Bidziński, Wiśniewski, Datko, Jaremczuk, Czech, 
Medlinger, Hennig. 

Skład >»Hakoahu<: Halpern, Weiss I, Wien, Weiss II, 
Gross, Hochmann, Wołowski, Pfeiferbaum, Gottesmann, Horo- 
witz, Kudisch, 

Zawody te stojące na dość niskim poziomie sportowym, 
były ustawicznie przerywane przez zupełme nie orjentującego 
się sędziego. 

O zawodach tych nie warto się dużo rozpisywać, Pierw- 
szą bramkę uzyskuje Hakoah przez Gottesmanna. Do połowy 
wyrównuje Pogoń przez Czecha. Po połowie uzyskuje Pogoń 
jeszcze 4 bramki, a to 8 przez Medlingera i jedną przez EE 
remczuka. — Z Hakoahu wyróżnił się swą ofiarną grą Hoch- 
mann. Kudisch nie dorósł jeszcze do pierwszej drużyny. — 
Z Pogoni na wzmiankę zasługuje Muszyński. Bidziński, to 
gracz tak dalece brutalny, że powinien on raczej zająć miejsce 
torreadora na arenie walki byków. — Rogów 5:2 dla Pogoni. 

Sędziował bardzo słabo p. Henryk Wołowski. M. F. 


Lwów, 18. X. 1928. 
Hasmonea — Legia 1:0 (1:0). 

Zawody towarzyskie na boisku Hasmone.. 

Obie drużyny wystąpuy w swoich najsilniejszych skła- 
dach. Przez cały przeciąg gry ma Hasmonea lekką przewagę, 
ale może „tylko uzyskać jedną bramkę w 6’ przez Steuerman- 
na. Rogów 2:1 dla Hasmonei. Sędziował dobrze p. kpt. Pi- 
cheta, A. ©. 


Stanisławów, 14, X. 1928. 


Sokół — A. Z. S. Lwów 1:O (0:0). 
Zawody o mistrzostwo kl. B. 


Jarosław, 18. 10. 1923. 
R. S. Trzeciak II.—S. R. S. Jaroslavia II. 


2:8 (1:2) 


Przewaga .aroslavii. Trzeciak fizycznie silniejszy. Rogon l 
5:4 dla Jaroslavii. Sędziował bardzo dobrze p. Król. 


/ 


rR Z 
ZES. Dror (komb.)— KS. 2. p. „Wojsk. Łączność (Komb.) 


Przewaga Łączności. Sędziów ał p. por. Helper. 


K. S. 2 p. Wojsk. Łączności-SKS. Jaroslavia 7:1 (2:0) 

14. 10. 1928. Do pauzy gra otwarta, po pauzie lekka 
przewaga Łączności. Jarosłavia z 6 rezerwowymi, którzy grali 
dzień przedtem. Sędzia p. Ringel nie zna się na prawidłach 
gry. bez powodu schodzi z boiska; dalej sędziował dobrze 
p. Feleśnicki. 

Łączność fizycznie silniejsza, przy końcu tempo się 
wzmaga. Niezaslużona klęska Jaroslavii. Rogów 1:5 dla 
daroslavii. J. K 


OKRĘG POZNAŃSKI. 

Poznań. Warta jun. I. B.—Posnanja jun. I. 2:0 (0:0). Ładna gra 
juniorów Warty. Na wyszczególnienie zasługują Szeląg i Pokrywka, obaj 
skrzydłowi, którzy się bardzo dobrze zapowiadają. D. 

Jarocin. Viktorja—Posnania (Poznań) 2:2 


ZAGRANICA. 
Cracovia w Hiszpanii. 


Yigo, 30. 9. Celta F. C.—Cracovia 3:0 (0:0) 
1. 10. Celta F. C.—Cracovia 3:1 
ANGLJA. 1. Liga. 

Londyn. Birmingham—Blackburn Rovers 1:1 
Huddersfiell— West Bromwisch Albion 4:2 
Notts Conty— Tottenham 0:0 
Astón Villa—Burnley 2:1 
Everton —Liverpol 1:0 
Manchester City—Arsenal 1:0 
Middlesborough—Notts Forest 5:2 
Preston Nord End—Scheffield United 1:0 
Sundersland—Bolton Wanderers 2:2 
Cardiff City —Chelsea 2:1 
Westham—New castle U, 1:0 


_AUSTRJA. Nistrzostwo. 


' Wiedeń. Simmering—Rapid 4:2 
Amatorzy—Wacker 1:0 
Hakoah—Slovan 2:2 
Sportkłub—Hertha 3:0 
Vienna— Waf 2:2 
Admira—Ostmark 6:2 


CZECHOSŁOWACJA. Mistrzostwo. 


| ga 


© 


Praga.  Nuselsky—Mylostransky 4:0 
D. F. €.—Makkabi (Berno) 2:2 
Nusle—Meteor Vinohrody 2:1 
Hradlicky A. F. K—Viktorja Ziżkow 2:1 


SE 2 


0 Pukar. 
SIavia—Cechie Karlin 6:2 
Sparta—Cechie Smichow 10:0 
NIEMCY. 

Berlin. Minerva 08—Sp. V. 92 3:0 

Tennis Borusia—Victorja 1:0 

Union Charlottenburg—-Union Oberschóneweide 2:1 
Karlsruhe. Pforzheim—Karlsruhe Phönix 2:0 
Monachium. 1. F. C. Nürnberg—Wacker 3:0 
Norymberga. Nürnberger F. V.—M. T. Fürth 5:2 

Mistrzostwo. 
Fürth—T. V. 1860 (Monachium) 1:1 
SZWAJCARJA. 

Grasshoppers Ziirichn—Veldtheim 4:2 

Jung Vellows—Blue Star 5:1 

Winterthur—Lugano 4:0 

Basel— Luzerna 1:0 

Serwette Genewa—Uranja Genewa 2:1 

Chaux de Fonds—siontrenil 3:1 

Juug Boys (Berno)—Old Boys (Bazylea) 4:1 


WĘGRY. 
Budapeszt. M. T. K—Tórekves 2:1 
F. T. GC—B. T. C. 8:0 
U. T. E.—III. Okr, 2:1 
Vasas—Zugloi 2:2 
Kispesti—U. T. S. E. 1:1 
B. A. E—,88* 0:0. 


Redakcje „Sportowca“ 


na Bydgoszcz, Matuszczak, Chrobrego 14 Il. 
na Lwów, Jurkiewicz, Barska 4, parter. 


Kronika. 


Z „Sokoła Toruń. W. dniu 5 bm. odbyło się miesięczne zebranie 
tut. O. P. N. „Sokola“. Kierownikiem oddziału wybrano druha Zawadz- 
kiego na miejsce ustępującego druha Czuczewicza, zastępcą kierownika 
druha Lendziona, sekretarzem pozostaje druh Rosiński, skarbnikiem 
druh Cyrankowski. 

Z najważniejszych uchwał należy wymienić: 1) odmówienie połą- 
czenie się z klubem sport. 63 p. p, 2) postanowienie wprowadzenia lek- 
kiej atletyki dla członków oddziału P. N. z tem, że gracz, nieuprawia- 
jący lek.-atl. nie będzie dopuszczony do zawodów piłki nożnej, 3) po- 
stanowienie rozegrania jeszcze w tym sezonie kilka poważniejszych 
matchów jak z T. K. S-em, Wartą i t. dọ, 4) postanowienie zaangażo- 
wania trenera, r 


E Z a , 
Różne. 
Boleslaw Dejewski gracz I. dr. „Sokoła“ (Toruń) przybywa na 
stałe do Torunia i grać będzie nadal w Sokole. 
Sfaliński (Warta) kontuzjowany w meczu o mistrzostwo 4 Iskrą, 
prawdopodobnie na czas dłuższy przestanie grać w pilkę nożną. 

Smigłak I. dotychczasowy napastnik Pogoni (Poznań) dostał zwol- 
nienie i grać będzie w Warcie w obronie. 

Brzeziński najlepszy bramkarz Poznania AZS. jest siłnie kontu- 
zjowany. 

K. S. Verein für Rasenspiełe (Kr. Huta) zmienił swoją nazwę, 
która brzmi: Amatorski klub sportowy T. Z. (Królewska Huta). Pisma 
należy adresować do rąk 1-go sekretarza Jerzego Smoleńskiego Królew- 
ska Huta ul. Katowicka 59. 

Baszniak IH. Lwów grać będzie od wiosny w Pogoni. 
Baczyński (AZS.) Lwów ma grać podobno w Pogoni. 
Zasada bramkarz Warty przenosi się do Pogoni. 
Przybysz (Warta) podobno opuszcza Poznań. 


Drobne wiadomości. 


Zwolanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Związku 
Polskich Związków Sportowych, należy spodziewać się w naj- 
bliższym czasie. 

Nową skocznię narciarską o walorach międzynarodowych, 
rozpoczyna budować Sekcja Nar. Tow. Tatrz. w Zakopanem. 
Równocześnie poprawia się i powiększa skocznią sekcji w Ja- 
worzynie. Spodziewać się należy skoków 35 mtr. 

Szwecja nie wystawia drużyny piłkarskiej na Olimpjadę, 
ze względu na profesjonalizm europejskiego sportu piłkar- 
skiego. 

Próbny bieg maratoński urządzony przez związek włoski 
w Turynie zwyciężył włoch Blasi w czasie 2 godz. 39 m. 18 sek. 
przebywając przestrzeń 32 klm. 

Francuscy lekkoatleci będą trenować przez cały czas, aby 
wystąpić w dobrej formie na olimpjadzie, 


Odpowiedzi Redakcji. 


P. C. Fiebig. „Sportowiec“ będzie wysłany pod żądanym adresem. 


Sprostowanie. 


W dniu 30 września odbyły się zawody w Inowrocławiu między 
 (roplanją Inowrocław a II. drużyną kom. Sokoła Toruń a nie I. dr. jak 
było umieszczone w „Sportowcu!. 


BRACIA BRZESCY 


uł. Chełmińska 1. 
wykonują wyKwintną odzież 
dla pań i panów oraz wojskową 
z najprzedniejszych materjałów własnych i powierzonych. 


Obsługa szybkKa przy cenach przystępnych 
oraz dogodnych warunkach zapłaty. 
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Specjalność: 
„Toruńska Pomarańczówka' i „Toruńska Gorzka” 
WYKRYLI 


ZYGMUNT OLKIEWICZ $ 


ZAKŁAD FRYZJERSKI ne 
:e Stary Rynek Nr. 25, — Wejście ul. Chełmińska s: 
ss Polecam mój bogato zaopatrzony skład w Perfumerje, 35 
ss mydła, wody kolońskie i wszelkie wyroby kosmetyczne, ue 
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z» tylko pierwszorzędne towary krajowe i zagraniczne. *= 
se Dla Panów Sportowców zniżka. z 
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Niedziela! 
Reprez. Bydgoszczy 


Reprez. Torunia 


w Bydgoszczy na placu Sportowym 
o godzinie 15. k 
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